Okulun Hizmete Giriş 
Tarihi 


Kurum Telefonu / Fax 


Kurum VVeb Adresi 
Mail Adresi 


Kurum Adresi 


Kurum Müdürü 
Kurum Müdür Yardımcısı 
Kurum Müdür Yardımcısı 


KURUM KİMLİK BİLGİSİ 


Kurum Adı ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 
Kurum Türü MESLEK LİSESİ 
Kurum Kodu 962870 
iKurum Statüsü Kamu 
önetici :3 
Kurumda Çalışan Personel Öğretmen : 14 
Sayısı Hizmetli :7 
emur :1 
Öğrenci Sayısı 222 
Öğretim Şekli Normal X 


1992-1993 Öğretim Yılı 
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ 


Tel. : 0(358)312 08 39 
Fax: 0(358)312 07 40 
tasovasml.meb.k12.tr 
962870 6 meb.k12.tr 

ahalle : Sanayi Mah. 
Posta Kodu : 05800 
İlçe : TAŞOVA 
İli : AMASYA 
İbrahim MALKOÇ 
Kadir BAĞCI 
Yusuf KAYA 


TARİHÇEMİZ 


Atatürk "Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve 
medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur." sözleriyle kadın eğitiminin ne 
denli önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Okul, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olarak açıldı. 

Sağlık Memurluğu Bölümüne üç eğitim-öğretim yılı öğrenci alan okulumuz, 1995-1996 eğitim- 
öğretim yılından itibaren kademeli olarak Tıbbi Sekreterlik Bölümüne dönüştürüldü. 

Okulumuz 2005 yılmda Sağlık Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. 

2005-2006 eğitim ve öğretim yılında ikinci bölüm olarak Çevre Sağlığı Teknisyenliği açıldı. 

2007-2008 eğitim-öğretim yılında Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümüne öğrenci alımı durduruldu ve 
Acil Tıp Teknisyenliği bölümü açıldı. 

2008-2009 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik bölümü açıldı. 

2009-2010 eğitim-öğretim yılında Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümünden son mezunlarını vermiştir. 

Okulumuz Tibbi Sekreterlik, Acil Tıp Teknisyenliği ve Hemşirelik bölümü ile eğitim-öğretime devam 
etmektedir. 

Bünyesinde Anadolu Sağlık Meslek Lisesi de açılan Okulumuzun adı 2010-2011 eğitim öğretim 
yılından itibaren Taşova Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak değişmiştir. 

Okulumuza merkezi sınavla 2010-2011 eğitim öğretim yılında Tıbbi Sekreterlik Bölümüne 23, 
Hemşirelik Bölümüne 24 olmak üzere toplam 47 öğrenci alınmıştır. 


ÖNCEKİ MÜDÜRLERİMİZ : SEVGİ ŞENEL 
NECATİ ELMACI 
İLHAN CEBE 
FESİH AKTAŞ 
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İBRAHİM MALKOÇ 
(OKUL MÜDÜRÜ) 


KADİR BAĞCI 
(MÜDÜR YARDIMCISI) 


A.YUSUF KAYA 
(MÜDÜR YARDIMCISI) 


NURETTİN ALAN 
NESRİN KAYA 
FATMA ALAN 
SATI YİĞİT 
NURSEL AKTAŞ 
GÜLHAN TAŞ 
GÜLAY KOÇAK 
GÜL BAYRAKTAR 
PINAR KARA 


TİMUR ÖZEKİCİ 
SIDDIKA ÖZEKİCİ 
AHMET ORUÇ 
SEYİT ŞENOL 
A.GÜRCAN ÖNDER 


BAHADIR GÜVENER 
SEVGİ KARABIYIK 
SEVALNUR GÜVENÇ 


SALİHA GÖZÜBEK 
HACI ALİ YALÇIN 
FATMA ÖZTÜRK 
TUĞBA MALKOÇ 
FATİH ÖZGEN 


NECMETTİN CELEP 
SEZAİ YERSEL 
CELİL GÜLMEZ 
FATİH BOLULU 
ÖNDER BOLAT 
HALİT TUNA 
ÖZCAN BİLGİÇ 
ERCAN UZUN 
RECEP DEMİR 
AYŞE KURGAN 


7 ADET DERSLİK 


EĞİTİM KADROMUZ 


:SAĞLIK / ACİL TİP TEKNİSYENLİĞİ 
“SAĞLIK / HEMŞİRELİK 

“SAĞLIK / HEMŞİRELİK 

“SAĞLIK / HEMŞİRELİK 

“SAĞLIK / HEMŞİRELİK 

“SAĞLIK / HEMŞİRELİK 

“SAĞLIK / TİBBİ SEKRETERLİK 
:SAĞLIK / TİBBİ SEKRETERLİK 
“SAĞLIK / TİBBİ SEKRETERLİK 


“TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
:TARİH 

(COĞRAFYA 

“KİMYA 

:REHBER ÖĞRETMEN 


“BİYOLOVİ ( GÖREVLENDİRME) 
“FİZİK (GÖREVLENDİRME) 
“TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (GÖREVLENDİRME) 


:SAĞLIK/ ATT (ÜCRETLİ) 
“MATEMATİK ( ÜCRETLİ) 
:İNGİLİZCE (ÜCRETLİ) 
:BEDEN EĞİTİMİ (ÜCRETLİ) 
:FELSEFE (ÜCRETLİ) 


YARDIMCI PERSONELİMİZ 


(:MEMUR 
:ŞOFÖR 

:HİZMETLİ 

:HİZMETLİ 

:HİZMETLİ 

:HİZMETLİ 

:HİZMETLİ 

:HİZMETLİ 

:HİZMETLİ 

“HİZMETLİ (GÖREVLENDİRME) 


FİZİKİ YAPIMIZ 


1 ADET BİLİŞİM TEKNOLOVİLERİ SINIFI 


1 ADET TEKNİK DERSANE 


1 ADET ÇOK AMAÇLI SALON 


1 ADET KANTİN 


1 ADET FİZİK LABORATUVARI 


1 ADET KÜTÜPHANE 


TEKNOLOVİK KAPASİTEMİZ 


Bilişim teknolofileri sınıfımızda 25 bilgisayar ve 1 adet profeksiyon 
Sıniflarımızda beyaz tahta ve profeksiyon 
Teknik dershanemiz tüm alanlarımız için tam donanımlı olup ayrıca bilgisayar ve profeksiyonu mevcuttur 


ULAŞIM ŞEKLİ 
Şehir Merkezinde ULAŞIM ŞEKLİ D100 karayolu üzerinde bulunan ilçenin il merkezi ve diğer il 
merkezleri ile ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Neredeyse günün her saatinde çevre illerle karayolu vasıtası 


ile ulaşım sağlanabilmektedir. 


İl Merkezine Olan Uzaklığı: 48 Km 
İlçe Merkezine Uzaklığı: 300 Metre 


Okulumuza Kayıt Başvurusunda Bulunabilmek İçin, 


e İlköğretimden sonra ara vermemiş olmak 

ə SB$Sye girmiş olmak. 

ə SBSiden sonra okulumuzun herhangi bir bölümünü tercih yapmış olmak. 

ə Tercihler sonucunda sabit sayıdaki kontefana yerleşmiş olmak. 

ə 

2010 -2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN PUNALARIMIZ 

HEMŞİRELİK : 379.600 
TIBBİ SEKRETERLİK : 370.428 


2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Fiziki Yapımızın Yetersiz Olmasından Dolayı Att Bölümüne Öğrenci 
Alınmamiştır. 


2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN 


HEMŞİRELİK ALANINA :24 ÖĞRENCİ 

ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİNE :24 ÖĞRENCİ 

TIBBİ SEKRETERLİK ALANINA 2:24 ÖĞRENCİ alınması planlanmaktadır. 
OKULUMUZDA HALEN 

HEMŞİRELİK ALANINDA :64 ÖĞRENCİ 


ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİNDE :65 ÖĞRENCİ 
TIBBİ SEKRETERLİK ALANINDA :93 ÖĞRENCİ 
TOPLAMDA :222 ÖĞRENCİ eğitim görmektedir. 


BÖLÜMLERİMİZ 
TIBBİ SEKRETERLİK 


ə Tıbbi Sekreterlik Bölümünde, tıbbi istatistiklerle ilgili verilerin derlenmesi, istatistiki 
bilgilerin bilimsel metotlarla analiz edilerek ilgili birimlere rapor edilmesi ve tıbbi 
ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerinin yürütülmesi konularında teorik ve 
uygulamalı eğitim verilmektedir. 

ə Bu bölüm mezunları, özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Tıbbi Sekreter olarak çalışırlar. 
Çalıştıkları alanlar, Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumlarının Sekreterlik Hizmetlerinde, Bilgi işlem 
Merkezlerinde, Arşiv, vb. birimlerde görev alabilirler. 


Tıbbi Sekreterlik Bölümünden Sınavsız Geçişle Gidilen Okullar 


Ağız ve Diş Sağlığı 

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı 
İnsan Kaynakları Yönetimi 

Odyometri 

Optisyenlik 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 
Tibbi Tanıtım ve Pazarlama 


ÖSS Sınavında Ek Puan Veren Fakülteler 


İnsan Kaynakları Yönetimi (Y.O.) 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Y.O.) 
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Y.O.) 
Sağlık Yönetimi (Y.O.) 


HEMŞİRELİK 
Hemşirelik Bölümünde, toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal 
bakımdan sağlığının bozulması halinde, tıbbin gerektirdiği bilgi ve becerilerle hasta bakımı 
hizmetleri, uygulanması, takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sağlık eğitimi konularında 
teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. 
Bu Bölüm Mezunlarış özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında "Hemşire" unvanı ile çalışırlar. 
Çalıştıkları alanlar, Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları, Yaşlı Bakım Merkezleri gibi kurumlarda 
görev alabilirler. 


Hemşirelik Bölümünden Sınavsız Geçişle Gidilen Okullar 


Diyaliz 

Elektronörofizyolofi 

Evde Hasta Bakımı 
Fizyoterapi 

İş ve Uğraşı Terapisi 
Laborant ve Veteriner Sağlık 
Laboratuvar Teknolofisi 
Patolofi Laboratuvar Teknikleri 
Perfüzyon Teknikleri 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Tibbi Tanıtım ve Pazarlama 
Yaşlı Bakımı 


ÖSS Sınavında Ek Puan Veren Fakülteler 


Ebelik (Y.O.) 

Hemşirelik (Y.O.) 

Acil yardım ve Afet Yönetimi (Y.O.) 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Y.O.) 
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Y.O.) 
Sağlık Yönetimi (Y.O.) 


ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 


Acil Tıp Teknisyenliği bölümünde, bireyi, aileyi, toplumu kazalardan koruyarak toplumun 
her kesimindeki kişilerin bedenen ruhen ve sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın 
gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımı planlanması, uygulanması 
konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. 


ə Bu Bölüm Mezunları, özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında "Acil Tıp Teknisyeni" unvanı ile 
çalışırlar. Çalıştıkları alanlar, Yataklı Tedavi Kurumlarının Acil Servisleri, 112 Hızır Acil İstasyonu, 
112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerde görev alabilirler 


Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden Sınavsız Geçişle Gidilen Okullar 
Acil Durum ve Afet Yönetimi 
Ameliyathane Teknikerliği 
Elektronörofizyolofi 

İlk ve Acil Yardım 

İş ve Uğraşı Terapisi 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Otopsi Yardımcılığı 
Perfüzyon Teknikleri 

Sivil Savunma İtfaiyecilik 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 


ÖSS Sınavında Ek Puan Veren Fakülteler 
ə Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Y.O.) 

e Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Y.O.) 

ə Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Y.O.) 

ə Sağlık Yönetimi ( Y.O.) 


OKULUMUZDAN GÖRÜNÜMLER 


TEKNİK DERSANE: 


ÇOK AMAÇLI SALON 


HH, un 


BİLİŞİM TEKNOLOVİLERİ SINIFI 


KANTİNİMİZ 


ELDE EDİLEN BAŞARILAR 


e 1) Sağlık Meslek Liseleri arası futbol turnuvası TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ. 


m 2 s.ə 


2) Sağlık Meslek Liseleri arası futbol turnuvası TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ. 


e 3)2008-2009 Eğitim Öğretim yıllında Satranç Turnuvasında İL BİRİNCİLİĞİ 


4) Sağlık Meslek Liseleri arası Hentbol turnuvası TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ. 


5)Profe Tabanlı Beceri Yarışması BÖLGE BİRİNCİLİĞİ 


ə 


6)Profe Tabanlı Beceri Yarışması BÖLGE BİRİNCİLİĞİ (HÜNERLİ CEPLER) 
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